MARYA ANTONINA MINGUELY 


urodzona w Szwajcaryl, 
opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia ll-go grudnia 1912 roku. 


Pogrzeb odbędzie się z domu przedpogrzebowego na cmentarzu w piątek dnia 13 b. m. o godz. 
wpół do 4 po południu. 


Msze święte 


za $. p. Zmarla odprawione będą w sobotę dnia 14 b. m. o godzinie 10 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy J. Horak w Krakowie. — Telefon 248. Drukarnia Związkowa w Krakowie 


